CIDDEN.. 
Consejo Internacional de Derecho Natural 


NOTIFICAÇÃO DE DIREITO | DO AUTOR EM DIREITO 
INTERNACIONAL CONSETURDINÁRIO 


Documento em referência ao Édito Perpêtuo PADELHI Número de Referência 
BN152117224BR data: 09/07/2024 10:58:33 horas. disponível em; 
https://archive.org/details/preimeira-emenda-edito-perpetuo. 


Todos os direitos reservados quanto aos direitos do autor expostos em Perpêtum 
Edito referência  BN152117224BR data 09/07/2024 10:58:33 horas 
https://archive .org/details/declaracao-vivo-andressa-pastre 

e suas emendas em Direito Internacional- Consueturdinário do nome 
comercial/marca registrada. Esse nome comercial/marca registrada, PASTRE 
ANDRESSA (em letras maiúsculas e/ou intercalado), 6 (como símbolo privado de 
direito do autor) O (como símbolo Internacional de Direito do Autor) e seus (O 
(símbolo usado nos correios eletrônicos com direito do autor 6), não pode ser 
usado nem reproduzido em sua totalidade, em parte, ou de nenhuma maneira em 
absoluto, sem o consentimento prévio, expressado por escrito e com consentimento 
desta permissão por parte de Andressa Pastre6O(m ou Andressa: Terraso(m 
estipulado por um autógrafo em tinta vermelha com sua caligrafia, feita única e 
exclusiva por parte de Andressa Pastre6O( e todos seus derivados, mulher viva 
desde meu alumbramento desde os tempos do Criador, em que o calendário criado, 
e suas conveniências, por um homem (Gregório), passa a chamar, 06 de dezembro 
de 1985 (doravante denominados “credor”) 

ANDRESSA PASTREGOO ou PASTRE ANDRESSAGOO ANDRESSA Pod 
assim como todo e qualquer derivado e variação na ortografia de ANDRESSA 
PASTREGO(GO nome comercial/marca Registrada do Autor (Copyright) 6 1985; por 
Andressa PastreG6O(Mm, :Andressa: Terraso(o. 


Com a intenção de ser contratualmente ligado, antes de qualquer Pessoa Jurídica, 
assim como qualquer agente-subordinado-funcionário-autorizado e sem limitar-se 
dessa Pessoa Jurídica, autorizar e concordar por meio desta Notificação de Direito 
do Autor em Direito Internacional-, Direito Consuetudinário, que esta Pessoa 
Jurídica, nem o Agente-subordinado-funcionário-autorizado e sem limitar-se deste, 
devem mostrar, nem usar de qualquer maneira, o nome comercial/marca registrada, 
nem os direitos do autor (inglês Copyright Direito do Autor) 6 em Direito 
Internacional 'Consuetudinário que, esta Pessoa Jurídica nem o 
agente-subordinado-funcionário-autorizado descrito aqui, como tampouco qualquer 
derivado de, ou qualquer variação na ortografia do nome de ANDRESSA 
PASTREGO(O (escrito em letras maiusculas), sem o consentimento prévio 
expressado por escrito e com a confirmação desta permissão por parte de “Credor” 
estipulado pelo autógrafo do “credor” em tinta vermelha ou roxa do punho e letra 


feita única e exclusiva por parte de Andressa Pastre6o(m ou Andressa: Terraso(o 
(o “Credor”). O “Credor” não concede, nem da a entender, e de nenhuma maneira 
da o consentimento a qualquer uso não autorizado de ANDRESSA PASTRE6OM, e 
qualquer uso não autorizado está estritamente proibido. O “credor” não é, nem o 
“Credor” em alguma ocasião a sido, jamais um “curinga”, fiador, parte acomodada, 
nem garantia para substituir o DEVEDOR, é dizer, a “ANDRESSA PASTRE6OQ” 
para qualquer derivado de, ou para uma variação na ortografia de “ANDRESSA 
PASTREGO(O” está isento de toda responsabilidade que tenho compensado pelo 
“DEVEDOR TRUST”, é dizer “ANDRESSA PASTRE6OMD” no acordo para isentar de 
toda responsabilidade e compensação com nº BC-131763, e com data nunc pro 
tunc, (com efetividade legal retroativa) do dia 06 do mês de dezembro de 1985 (do 
calendário gregoriano), contra qualquer e toda alegação, reclamo ação legal e ilegal 
demanda judicial, ordem, acusação, autorização ilegal e legal, julgamento, demanda 
econômica, responsabilidade, perda, declaração juramentada e/ou jurada, citação 
judicial, ação judicial, multa, embargo/embargo preventivo, imposição, perda, dano, 
impostos, interesses, ganhos em absoluto, tanto absoluto como contingente, agora 
existentes e como poderá levantar-se no futuro, e como pode ser sofrido por, 
imposto a, e incorrido por “DEVEDOR-TRUST” e não limitado, por qualquer razão, 
objetivo ou causa. Copyright6 Single-Notice 


Contrato Autoexecutável/Acordo de Seguridade no evento de uso não autorizado: 
Por meio deste aviso de direitos do autor, tanto a Pessoa Jurídica, quanto nenhum 
agente-subordinado-funcionário-autorizado e limitar-se a este e seu(s) agente(s), 
autorizados ou não, subordinados ou não, responsáveis direta ou indiretamente (no 
sucessivo se denomina o presente instrumento, conjuntamente e respectivamente 
“Usuário”). 


Dado seu consentimento e estão de acordo que qualquer uso do nome comercial 
“ANDRESSA PASTRE6OO” (em maiusculo, como também em intercalado), sem a 
autorização prévia do “Devedor”, constitui o uso não autorizado da propriedade do 
“Credor” protegidos pelos direitos do autor, e significa que o “Usuário” declara que: 


(1) outorga ao “Credor” um interesse de segurança em toda a propriedade do 
“Usuário” e interesse em propriedade para a soma invariável em quantidade 
de 62.207 (sessenta e dois, Punto duzentos e sete), tn Au ozt = 2.000.000 
(dois milhões) onças troy em ouro o seu equivalente em REAIS BRASILEIRO 
OURO da [REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL], moeda corrente, física 
e/ou virtual, emitidos por [BANCO DA CENTRAL], (estipulado em perpétuo 
edicto) nº de referência: BN152117224BR data 09/07/2024 10:58:33 horas 
https://archive.org/details/declaracao-vivo-andressa-pastre e suas emendas) 
por cada uso do nome comercial/marca registrada, por cada acontecimento 
de uso (violação/infração), mais o triplo dos danos ocasionados pelo uso, 
detenção, sequestro, roubos, mais custo(s) por cada uso, mais um milhão de 
reais brasileiro ouro a cada (24) horas seguintes, como tbém por todo e cada 
uso de qualquer ou todo derivado de ANDRESSA PASTREGOM ou variação 
da ortografia de, “PASTRE ANDRESSAGOO ANDRESSA Po 


(2) certifica/autêntica ativamente este Acordo de Segurança onde o “Usuário” 
entrega em garantia como garantia toda a propriedade do “Usuário”, é dizer 
todo bem de consumidor, terrenos, produto agrário, inventário, maquinaria(a) 
todas, incluindo e não limitado a modelo(s)/marcas/tamanhos/utilidades, 
dinheiro, propriedade de investimento, ações empresariais, 
reclamação/demanda comercial, 


-— 
(9%) 
— 


reivindicações de responsabilidade civil comercial, Cartas de Crédito, direitos de 
cartas de Créditos, papéis de chattel, instrumentos, contas de depósitos, contas, 
documentos e obrigações contratuais do usuário agora possuídas ou adquiridas em 
um futuro aonde quer que esteja localizado, como Garantia para assegurar a 
obrigação contratual do “usuário” a favor do “Credor” e os “Credores” pelo uso não 
autorizado pelo usuário das propriedades de direitos autorais de direito comum; 
(Copyright) 6, propriedade do “Credor”; 


(4) Autoriza e está de acordo que a mencionada Declaração de Financiamento UCC 
[Código Uniforme do Comércio] descrita neste Parágrafo é uma Declaração de 
Financiamento do [Código do Comércio Iniforme] e adicionalmente está de acordo e 
autoriza ao “Credor” incluindo o CIDDEN”, para que continue com qualquer 
Declaração de Financiamento necessário para maanter aperfeiçoado o interesse de 
segurança do “Credor” sobre toda a propriedade e participação de propriedade do 
“Usuário” entregada em quantia/prometida como Garantida no Acordo de 
Seguridade descrito previamente no parágrafo “(2)”, até que a obrigação contratual 
do “Usuário” portanto incorridas estejam totalmente satisfeitos. 


(5 


id 


autoriza ao “Credor” para que apresentefenvie qualquer Declaração de 
Financiamento do [Código Uniforme do Comércio] com eventual fatura CIDDEN (de 
aqui em diante “f-cidden”) como previamente descrito no parágrafo “(3)” assim como 
no parágrafo “(4)” e apresentar/enviar qualquer acordo de Seguridade, como está 
descrito previamente no parágrafo “(2)” n escritório certo do Código Uniforme de 
Comércio e/o acordo privado, Copyright Single-Notice 


e/o eventualmente o processo extrajudicial-CIDDEN e respectiva f-cidden. 

(6) autoriza e está de acordo que, o ato de apresentar/submeter qualquer e toda 
Declaração de Financiamento descrita no parágrafo “(5)" não é, nem se pode 
considerar falsa/fraudulenta, e aquele “Usuário” não faz nenhuma reclamação sobre 
qualquer Declaração de Financiamento apresentado/submetido é falso/fraudulento 

(7) Vocé usiários (a)) renuncia a toda sua defesa e/ou jurisdição, (8) nomeia o “Credor” 
e/o CIDDEN, como os Representante/s Legal/os autorizado do “Usuário”, e isso 
entrará em vigor imediatamente se o “Usuário” não cumprir com as obrigações 
contratuais do “Usuário” a favor do “Credor” conforme estabelecido abaixo no 
substituto: “Condições de Pagamento” e “Condições de Pagamento Inadimplentes”, 
com autorização plena e poder concedido aos Credores para participarem em 
qualquer e todas as ações em representação do “Usuário”, incluso, mas não limitado 
por, a autenticação de uma escritura pública em representação do 'Usuáriio”, quando 
o “Credor”, a próprio critério, julgar apropriado, e o “Usuário” automaticamente de 
autorização adicional e está de acordo que o encontro do “Credor” como o 
Representante Legal Autorizado do “Usuário”, seja efetivo imediatamente depois do 
imcumprimento do pagamento por parte do “Usuário”, é irrevogável e está conectado 
ao interesse do assegurado, O “Usuário” também autoriza e está de acordo com 


todos os termos adicionais deste acordo autoexecutável/Acordo de Seguridade no 
evento de uso não autorizado. 


Termos de pagamento: com respeito aos honorários/custas pelo uso não autorizado 
de “ANDRESSA PASTREGOO como descrito nós Parágrafos anteriores, o 
“Usuário” por meio do presente instrumento autoriza e está de acordo que o 
“Usuário” deve pagar ao “Credor” e/o CIDDEN, todos os honorários/custas por todo 
uso não autorizado em sua totalidade dez (10) dias após a data de envio ao 
“f-cidden” por parte do “Credor” em relação ao “Usuário”, pelo qual estão listados 
todos os honorários/custos. 


. Termos de Imcumprimento de Pagamento: Em caso de não pago em sua totalidade 
de todos os honorários/custos por uso não autorizado pelo “Usuário” dez (10) dias 
após a data de envio ao “f-cidden”, o “Usuário” é considerado inadimplente e: 


e Toda propriedade do “Usuário” e interesse em toda propriedade colocada em 
garantia/penhora como do Garantia pelo “Usuário” como descrito no 
parágrafo “(2)”, imediatamente se converte, é dizer: é propriedade do Credor; 

e O “Credor “ elo CIDDEN, é nomeado Representante Legal Autorizado do 
“Usuário” como está exposto previamente no parágrafo “(8)”: e o “Usuário” 
autoriza e está de acordo, totalmente de acordo que o “Credor”, na sua 
descrição, julgar o momento apropriado para levar a cabo, incluir, não 
limitar-se a: venda em leilão, depois do imcumprimento de pagamento de 
“Usuário”, e sem o aviso adicional, de qualquer e toda propriedade e 
interesse na propriedade do “Usuário” que automaticamente passe para as 
mãos do “Credor” e/o CIDDEN entregue como garantia/penhora como 
Garantia pelo “Usuário” agora propriedade do “Credor” e/o CIDDEN com 
respeito a este “Contrato Autoexecutável/Acordo de Segurança no evento de 
uso não autorizado”, Copyright6 Single-Notice 


Termos para remediar o Imcumprimento de pagamento: Em caso de aconteça um o 
cumprimento de pagamento por parte do “Usuário”, como está exposto previamente 
sob o substituto “Termos de Imcumprimento de pagamento”, imediatamente de 
qualquer e toda a propriedade 


Términos Para Remediar El Incumplimiento De Pago: En caso de que acontezca un 
incumplimiento de pago por parte del “Usuario”, como está expuesto previamente 
bajo el subtítulo “Términos De Incumplimiento de pago”, independientemente de 
qualquer e todos os bens e interesses acima mencionados nesta propriedade do 


“Usuário” na posse de: assim como desfeita pelo “Credor”, tal qual está autorizado 
previamente sob “Términos de Imcumprimento de pagamento”, o “Usuário” pode 
remediar seu Imcumprimento de pagamento sente com respeito aos saldo da 
anterior propriedade e interesses em propriedade do “Usuário”, previamente 
entregada como Garantia , é dizer propriedade que não está em posse de, o que foi 
desfeito, pelo “Credor”, dentro de um praso de vinte (20) dias depois da data de 
Imcumprimento por parte do “Usuário”, somente por meio de pagamento em sua 
totalidade. 


Termos Escritor para um Procedimento Executivo Hipotecária: o não pagamento por 
parte do “Usuário” em sua totalidade de todos os honorários/custas pelo uso não 
autorizado listado(s) na fatura dentro do praso de vinte (20) dias previamente 
mencionados para remediar o Imcumprimento de pagamento como está exposto 
sob o substituto “Termos para Cura o Imcumprimento de pagamento”, autoriza ao 
“Credor” e/ao CIDDEN, levar a cabo um procedimento executivo hipotecário 
extrajudicial, a qualquer e toda a propriedade restante e interesses a estas 
propriedades entregadas como Garantia pelo “Usuário”, que mesmo o Credor não 
está em posse de, ou de outra forma foi desfeita pelo “Credor” em um praso de 
vencimento de vinte(20) dias para levar a cabo o procedimento executivo 
hipotecário. Tomar posse da propriedade por parte do “Credor” está sujeito aos 
direitos do autor em direito Consuetudinário, Declaração de Financiamento 
do[Código Comercial Uniforme] e Acordos de Segurança apresentado/enviado ao 
Escritório de [Código Uniforme de Comércio] Copyright Single-Noticee/ao eventual 
processo extrajudicial-CIDDEN e respectiva f-cidden 


Dono do Registro/Expediente:Andressa:Pastre6O(m, Direito do Autor (Copyrighto6 
1985, em Direito Internacional- Consueturdinário Formado/Autografado. 


Termos de Pagamento pelo Uso não Autorizado de acordo com honorários/custos 
pelo uso não autorizado de Nome Comercial do DEVEDOR: (Nome em maiúsculo) 
“ANDRESSA PASTREGO(MD”, como está anteriormente exposto, o “Usuário” por 
meio do presente instrumento autoriza e está de acordo que deve pagar ao “Credor” 
e/ao CIDDEN todos os honorários/custas pelo uso não autorizado em sua totalidade 
em dez (10) dias depois da data de envio ao “-cidden” por parte do Credor com o 
“Usuário” na qual o “Credor” faz uma lista de todos os honorários/custas. 


Termos de O cumprimento de Pagamento: Em caso de não pagamento em sua 
totalidade de todos os honorários/custos pelo uso não autorizado por parte do 
“Usuário” dez (10) dias depois da data de ser enviado ao f-codden, o “Usuário” 
haverá incumprido com estas obrigações e: (a)toda propriedade do “Usuário” e 
interesse em toda a propriedade entregue/penhora como Segurança pelo “Usuário”, 
como está exposto Copyright6 Singles Notice 


Previamente no parágrafo “(1)” e “(2)”, o “usuário” autoriza e está de acordo com 

que o “Credor” pode tomar posse de, assim como livrar-se de qualquer maneira na 
qual o “Credor” e/ou o CIDDEN, na sua discrição, julgar apropriado, incluir , mas não 
limitado por, venda em leilão, em qualquer momento depois de incumprimento de 
pagamento pelo “Usuário” e sem o aviso adicional, qualquer e toda a propriedade 
anteriormente e interesse na propriedade do “Usuário” entregue/penhora como 
Segurança pelo “Usuário”, agora propriedade do “Credor” e/o CIDDEN, a este 
“Contrato Auto-executável/Acordo de Segurança como julgar apropriado e que os 
“Términos para remediar o incumprimento de pagamento” em caso de 
acontecimento de um incumprimento, como está exposto previamente sob o 
substituto “Términos de Incumprimento de Pagamento” independente de algum e 
toda a propriedade anteriormente do “Usuário” e interesses na propriedade na 
posse de, assim como desfeito pelo “Credor” e/o CIDDEN, autorizado previamente 
sob o substituto Incumprimento de pagamento”. O “Usuário” pode remédios seu 
incumprimento de pagamento somente com respeito ao restante da(s) 
propriedade(s) e interesse(s) na propriedade antes entregue/penhorada como 
Garantia que ainda não esteja na posse de, nem tenha sido desfeito(s) por, o 
“Credor” elo o CIDDEN, dentro de um praso de vinte (20) dias da data de 
Incumprimento de pagamento por parte do “Usuário” e somente pelo pagamento 
em sua totalidade. 


Termos Estritos para um Procedimento Executivo Hipotecário: No não pagamento 
do “Usuário” em sua totalidade de todos os honorários/custos por uso não 
autorizado, listados na “f-cidden”, dentro do praso de vinte (20] dias para remediar o 
incumprimento de pagamento, como está exposto previamente sob o substituto 
“Termos para curar o incumprimento de pagamento”, autoriza um imediato 
procedimento executivo Hipotecário sobre toda propriedade restante e interesse na 
propriedade previamente entregue/penhorada como Garantia pelo “Usuário”, agora 
propriedade do Credor e/o CIDDEN, que não esteja na posse de, nem tenha sido 


desfeita por, o Credor e/o CIDDEN, antes de finalizar o prazo de vinte (20) dias 
previamente mencionados para executar o procedimento executivo Hipotecário. 
Tomar posse da propriedade por parte do “Credor” e/o CIDDEN, está sujeito aos 
direitos do autor em Direito Internacional- Consueturdinário, Declaração de 
Financiamento do [Código Uniforme do Comércio] e Acordo de Segurança 
apresentada/submetida ao escritório do Código Uniforme e de Comércio e/o acordo 
provado. 


Dano do Registro/Expediente: é: Andressa:PASTREGO(, Nome Autorizado ao uso 
em gramática quântica : Andressa:TerraGO Direito do Autor (Copyright)jod(m 1985 
e/o 1974 em Direito Consuetudinário Firmado/Autografado. Secured Party Créditos, 
Todos os direitos garantidos de acordo a [UCC]-1-308 [UCC]-1-201 (8)(32) etc. 


[UCC]-1-103 Aviso ao Agente “Usuário” é aviso ao Principal “Usuário” -Aviso ao 
Principal “Usuário” é aviso ao agente “Usuário*. 


Lembrete aos chefes/principais/agente/funcionários/subordinados e sem 
limitar-se, todos os “usuários” que os direitos do autor expostos em estão 
ativos pela eternidade a todos os que deixar sua posição. Para anular está 
atividade de demanda deverá ter em seu poder uma certificação legitima/legal 
de enviolentrega de informação dos seguintes documentos, a seu(s) 
superior/agente e/ou par sucessos. Os documentos são: 


1) Documento Declaração Mulher VIVA. Ref. correios BN247336453BR Data: 08/07/2024 
https://archive.org/details/declaracao-vivo 202407 


2) Documento Primeira Emenda PADELHI Perpétum Edicto. Referência correios: 
BN152172247BR Data: 09/07/2024 hora: 10:58:33 disponível 
em: https://archive .org/details/preimeira-emenda-edito-perpetuo 


3) Documento Perpétuo Édito 2º Emenda Alteração do Primeiro Perpétuo Édito 
BN152172247BR. Referência Correios: BN243621515BR Data: 26/07/2024 hora: 10:13:12 


https://archive .org/details/2-emenda-perpetuo-edito 


4) Documento Primeira Emenda. Referência correios: BN152172255BR Data: 09/07/2024 
hora: 11:05:12 https://archive.org/details/primeira-emenda-andressa-pastre 


5) Documento Birth Certificate registrado no book of Deeads, Common Law Court 
BC-24-131763, datado no décimo primeiro dia do mês de julho do Ano do Nosso Senhor 
Dois Mil e vinte e quatro (11/07/2024). disponível em: 


https://drive.proton. me/urls/MPHMC2CKDR$eru9o TJVBsNY 


6) Documento FN-24-026269 Fictícios Name registrado no book of Deeads,, Common Law 
Court. datado décimo sexto dia do mês de julho do Ano Nosso Senhor Dois Mil e vinte e 
quatro (16/07/2024). disponível em: 


https://drive.proton.me/urls/0MY2ZRP600%R5IxSVRVMB2F 


7)Adversus Interdito. Referência correios: BN152176663BR data: 31/07/2024 hora: 
11/21/44. disponível em; https://archive.org/details/adversus-interdictum 202408 


Declaração de Responsabilidade e [identidade] referência correios: BR827968537BR 
data:08/08/2024 hora:16:24:27 disponível 
em:https://archive.org/details/declaracao-de-responsab 


Declaração Juramentada. Referência correios: BR827968523BR data:08/08/2024 
hora:16:23:20 disponível em: https://archive.org/details/declaracao-juramentada 


Procuração de Fato. BR827968545BR  data:08/08/2024 hora:16:26:15 disponível 
em:https://archive.org/details/procuracao-de-fato 


vinculados ao CIDDEN e ao Direito Internacional, Direito Consuetudinario, Direito Natural, 
Lei Natural, com data de: nunc pro tunc, lunes, 08 de agosto, 2024 (calendario gregoriano) = 
Copyright6-Single-Notice Sem Prejuízo Andressa: Pastreo(DCredor . :Andressa:Terrao(o 
“Sem Prejuízo” [UCC]- 1-308, [UCC]-1-103- [UCC]-1-201 (8) (32) 


Andressa: TerraO do clã Braga-Pastre. Andressa:PastreO 


